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                過去幾年，AI界的競爭重點，幾乎都鎖定大型語言模型（LLM）本身的能力。從語言理解、數學推理到程式開發，各家模型不斷刷新評測紀錄，也帶動一波又一波模型軍備競賽。

不過，史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）近日發布的AI報告《AI Index Report 2026》指出，AI產業正進入新的發展階段。因為，許多傳統評測基準（Benchmark）已經接近飽和，模型表現越來越接近天花板、前幾名模型的差異甚至小到難以區分，因此，產業關心的重點，開始從模型本身能力，轉向AI能否真正完成任務和執行工作流程。

報告點出，除了模型能力持續提升，今年最值得關注的趨勢還包括，傳統Benchmark逐漸失去區辨能力、Agent評測快速興起，以及頂尖模型能力開始收斂。

頂尖模型都考90分以上，傳統Benchmark開始失去區辨力

進一步來說，《AI Index Report 2026》整理各項技術評測結果，發現AI在語言理解、數學推理、視覺辨識及程式開發等領域持續進步。

這些進步，讓研究社群面臨一道新問題。報告指出，頂尖模型在許多傳統Benchmark的分數，正快速接近上限。例如部分知識問答、推理和學術測驗類基準，頂尖模型已能拿下近乎滿分的成績，代表這些測試越來越難區分模型的能力差異。

這就好比，多數模型都能考到90幾分時，單純比較分數高低，已無法充分反映模型實力。

這也促使專家設計更有挑戰的新型評測基準，比如涵蓋數學、醫學、法律和科學等專家級問題的Humanity's Last Exam，以及專門測試高階數學推理能力的FrontierMath，要更準確衡量AI在複雜推理任務上的真實能力。

Agent評測快速崛起，產業開始重視任務完成能力

除了設計更困難的測試，《AI Index Report 2026》還給出另一個重要趨勢：Agent能力評測越來越重要。

Agent與傳統聊天機器人的差別在於，前者不只是回答問題，還能自主規畫步驟、呼叫工具、操作系統並完成任務。

因此，近年開始出現愈來愈多專門評估Agent能力的基準測試，例如WebArena、BrowserArena與OSWorld等。

報告指出，2025年是Agent從「回答問題」邁向「完成任務」的重要轉折點。以測試Agent操作電腦能力的OSWorld為例，準確率在一年內，從約12%大幅提高到66.3%，距離人類表現僅剩約6個百分點。

不過，報告也提醒，目前Agent在結構化評測中的任務失敗率仍約三分之一，代表Agent雖已具備執行任務能力，但要穩定、可靠地完成複雜工作流程，還是有段距離。

AI Coding成為Agent能力的重要試金石

在眾多Agent應用中，軟體開發是進展最快的一大領域。

報告引用SWE-bench Verified等評測指出，近一年來，頂尖模型在真實軟體工程任務的表現大幅提升。

有別於傳統程式碼生成測試，SWE-bench使用GitHub上的真實問題作為測試資料，要求模型理解程式碼、找出錯誤、提出修正方案，並通過測試驗證。這類評測更貼近軟體開發的實際流程，因此也是觀察Agent能力的重要指標。

報告顯示，AI正在從單純的程式碼補全工具，漸漸走向，有能力解決問題的軟體工程助手。

頂尖模型能力收斂，競爭開始轉向成本與專業能力

除了Benchmark和Agent評測的變化，報告還點出另一項趨勢，也就是頂尖模型能力開始收斂。簡單來說，過去幾年，各界一直在比誰的模型最強，但現在，最頂尖的幾家模型其實已經強到差不多了（即收斂）。

《AI Index Report 2026》引用Chatbot Arena的人類偏好評測指出，截至2026年3月，Anthropic、xAI、Google和OpenAI等業者的頂尖模型評分差距，都落在25 Elo點內。Arena Elo採用類似西洋棋的評分制度，差距在25分內，通常代表實力相當接近，顯示各家領先模型的能力差距正快速縮小。

其中，Anthropic模型以1,503分居首，xAI為1,495分，Google為1,494分，OpenAI則是1,481分，模型競爭開始進入收斂階段。而阿里巴巴和DeepSeek模型表現，也進入排行榜第一梯隊，顯示全球AI競爭從少數領導者主導，轉為多個技術陣營並存。

另一方面，報告指出，當頂尖模型能力逐漸收斂後，未來企業衡量模型的競爭力，將轉向成本、可靠性和特定領域能力。也就是說，當AI考試幾乎都拿滿分後，企業真正關心的問題，已經不是模型答得對不對，而是能否在特定場景中，穩定完成任務、創造實際價值。
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                Linux基金會宣布計畫推出代理名稱系統（Agent Name Service，ANS），以既有網域名稱系統（Domain Name System，DNS）為基礎，為在網際網路上運作的AI代理建立開放式身分驗證與探索機制。該計畫鎖定AI代理進入企業生產環境後，跨組織、跨平臺執行任務時可能面臨的身分確認、權限管理、治理與互通性問題。

Linux基金會解釋，ANS是把AI代理身分連結到既有DNS基礎設施，不另建一套專有查詢網路，也不由單一業者維護集中式登錄系統。其目標是讓系統管理者、開發者與使用者確認代理所代表的組織、已取得的權限，以及其程式碼與操作紀錄是否真實且未遭竄改。

過去AI系統多半在單一服務內回應使用者請求，但企業開始評估讓AI代理呼叫外部工具、與其他代理互動，甚至代表組織執行部分流程。當代理橫跨不同服務運作，單靠平臺內部帳號或一般API憑證，未必足以處理代理來源、版本與信任邊界等問題。

ANS是一種代理名稱解析、登錄與透明度日誌機制。DNS可將網域名稱解析為網路位址，ANS則希望將代理名稱解析為可驗證、帶有版本資訊的身分資料，並搭配憑證與只附加不覆寫的透明度日誌。

Linux基金會表示，ANS框架也支援去中心化識別符（DID）與法律實體識別碼（LEI），讓組織能把既有身分系統納入同套驗證模型。

目前ANS為正在推動中的開放標準工作，相關技術文件已出現在IETF Internet-Draft，但該狀態代表工作草案，尚未取得IETF正式標準地位。Linux基金會也表示，專案正在尋求企業、AI開發者、基礎設施業者與安全研究人員參與，後續技術儲存庫與貢獻方式將透過Agent Name Service的GitHub組織公布。

'
            台水揭露智慧水務轉型最新進展，導入AI從精準加藥到預測維護，提升供水韌性與減碳效益

                來源：https://www.ithome.com.tw/news/176908

                

                

                肩負全臺（大臺北部分地區除外）超過700萬戶、約1,800萬人用水的台灣自來水公司(簡稱台水)，旗下管理龐大的供水基礎設施，包括476座淨水場、140個供水系統及逾6萬公里供水管線，每天供應約1,400萬噸自來水，面臨龐大供水設施的複雜管理挑戰、人力不足，加上能源成本上升，以及2050淨零排放目標，加上極端氣候的旱澇不均，讓水資源調度複雜且緊張，台水公司加速導入AI推動數位轉型，發展智慧水務提升供水韌性及滿足永續減碳的目的。

台水近期在股東會上揭露其智慧水務最新進展，顯示AI應用已從單一個別場域試辦，逐步擴展至淨水操作、設備維護、水質監測、客服與工安管理等核心業務，並開始與能源管理及減碳策略整合，期望以此提升供水韌性、營運效率與永續績效。

AI從改善單一設備，走向智慧水務平臺

台水的水源主要來自水庫，超過一半的水源來自水庫，其次是地面水也有3成，地下水約占1成，由於水源不同，原水品質差異巨大，原水需經過層層淨化處理，才能提供穩定的自來水品質，因此台水公司的AI轉型聚焦於「精準加藥」、「能源監控」及「設備預測維護」三項核心能力。

在淨水操作方面，宜蘭清洲淨水場導入AI精準加藥系統後，每年約能省下超過15%的藥劑使用量；另方面，台水也在新竹第二淨水場透過能源監控系統與變頻控制，來降低抽水機耗能約9.6%，每年約可省下113萬元電費。

在設備維護上，台水也導入智慧抽水機三維特徵診斷技術，能夠提前數週預測設備異常，將平均修復時間縮短40%以上，降低突發故障造成供水中斷停水的風險。

除了淨水場營運，他們也將AI逐步延伸到其他業務，在水質管理方面，該公司建置AI大數據警示平臺，並結合去年啟用的「台水1號」智能水質採樣監測船，提高水質異常事件的偵測與應變效率。他們也將AI用於工安管理，運用AI影像辨識來協助工地安全管理。

用戶服務方面也不落後，今年4月台水推出AI客服「水寶」，為24小時的AI客服，讓用戶能以地址或相關資訊，透過官網或App查詢用水資訊，例如停復水查詢、無水或漏水通報等等。

上述作為顯示，台水正將AI從改善單一設備效率，逐步發展為串聯淨水、水質監測、設備管理至民眾服務的智慧水務平臺。

曾文淨水場打造智慧淨水與低碳示範場域

在台水數位轉型過程中，肩負大臺南供水、日出水量13萬噸的曾文淨水場為相當重要的示範場域，為智慧淨水、低碳淨水的重要示範場域。

台水規畫在曾文淨水場全面導入智慧整合控制系統，將AI結合淨水製程控制、抽水機智慧排程及能源管理，預估可降低15%電力消耗、減少10%至12%碳排放，同時降低約15%的加藥量。

台水公司將分三階段驗證，目前處於人工模擬階段，今年8月將進入系統輔助控制，預訂2027年1月邁向全面自動控制。未來也將依循「試點、評估、擴展」模式，逐步推廣至寶山、鯉魚潭及湖山等大型淨水場。

AI成為台水淨零轉型的利器

相較於過去著重提升營運效率，台水的智慧水務布局將AI與淨零轉型相結合。

例如透過AI精準加藥、能源監控及智慧抽水機排程，以降低電力與藥劑的使用，同時藉此減少碳排放。預期可為曾文淨水場帶來減少10%至12%碳排放的效益，成為智慧淨水結合低碳營運的重要示範。

目前台水也同步擴大再生能源布局。全臺已建置134處太陽光電設施，預估年減碳約4.1萬噸，規畫2026年至2028年先後新增加230處，年減碳量估計可提升至7.6萬噸。另外，台水也將小水力發電用於台東利嘉、雲林湖山淨水場、台中沙鹿配水中心等場域建置，未來將持續擴大應用。

從近期台水揭露的智慧水務成果，顯示AI支撐大型公共基礎設施營運的重要能力。面對氣候變遷、供水韌性及淨零排放等多重挑戰，台水透過AI與數位轉型，建立效率、韌性與永續性的供水系統。

'
            EPUB/images/img_a6005ce2.jpg
PoCsoosooo00 T Requests a
| Agent | s==oscssossos
Fommmm e +
oo +

| Protocol Adapter Layer| <
oo +

v
Translates messages Fommmmmmmmmmmeeee +
---------------------- | Agent Registry |
Fmmmmm oo +
A A
| | Verifies
Validates reg. | | identity
| |
oo L S +
| Registration Authority| | Certificate Authority |





EPUB/images/img_db91fce9.png
HIA

Technical
Performance

About v

Research v

Education v

Policy v Allndex v Nows Evers Industry Contorsilabs €

1. Al capability is outpacing the benchmarks
designed to measure it, and surpassing human-
level performance.

Frontier models gained 30 percentage points in a single year on
Humanity's Last Exam, a benchmark built to be hard for Al and favorable
to human experts. Evaluations intended to be challenging for years are
saturated in months, compressing the window in which benchmarks
remain useful for tracking progress.

Select Al Index tchnical perormance benchmarks vs. human performance.
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